ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN. 


Ns. 59- 


Beobachtungen der geraden Auftieigungen dcs Mondes und benachbarler Sterne, im Jalire 1823, auf der 

Konigsberger Sternwarte. 


Jan, 20 

7 j Arietis 

id - 

Mond IR. 

II. 112 

Faden 

5 

5 

5 

5 

AR. 

h / n 

% 2 55,99 

8 19,35 
13 14,78 

23 45,48 

Zeit. 

: 

i 

+ 0,24 

*4 

VI. 114 

5 

6 19 14,40 



49 Aurigae 

5 

24 5,74 



VI. 168 

5 

27 30,99 



Mond IR. 

5 

36 25,48 

+ 0,09 

25 

309 Mayeri 

5 

7 32 5G9o 



82 Gemin. 

5 

38 0,71 



314 Mayeri 

5 

41 41,28 

: 


Mond IR. 

1 

43 33,44 

+ 0,13 

Febr,23 

a; Cancri 

5 

9 2 38,54 



82 - 

5 

5 29,62 



IX. 55 

5 

It 40,63 



Mond IR. 

5 

15 48,96 

+ 0,03 

Marz2o 

VI. 168 

3 

6 27 30,15 



s Gemin. 

5 

33 4,3<> 

*) 


37- 

5 

44 27,30 



Mond IR. 

3 

5i 58,04 

— 0,40 

21 

Mond IR. 

5 

7 54 27,02 

— 0,37 


VIII. 42 

5 

8 10 3,18 



344 Mayeri 

5 

21 33,94 


April is 

Mond IR. 

4 

8 35 35,38 

— 0,28 


VIII. 206 

5 

45 26,02 



78 Cancri 

5 

59 8,41 


19 

Mond IR. 

5 

9 31 3,74 

— 0,32 


19 Leonis 

5 

37 56,63 



v - 

5 

48 43,90 



X — 

5 

58 58,63 



4 ) Die Beobachtung des Mondes ist vielleieht in den Zeit- 
secunden verzahit. 


April 20 

Mond IR. 
35 Sext. (seq.) 

F’aden 

t 

5 

4 

4 

4 

AR. 

h , n 

10 23 15,33 
34 11,83 
38 9,09 

46 52,38 

Zeit. 

w—- 

it 

— 0,36 

*) 

38 . 

56 Leonis 

21 

Mond IR. 

5 

II 13 38,05 

— 0,34 


XI. 82. 

5 

20 23,96 



i Leonis 

5 

*7 55,99 



XI. 132 

5 

31 22,34 



[i Virginis 

5 ' 

41 31,35 


23 

Mond IR. 

5 

12 5132,61 

— 0,32 


XIII. ! 9 

5 

13 4 5,97 



— 33 

5 

7 41,56 



- 62 

5 

12 50,54 


May IS 

Mond IR. 

5 

10 58 4,61 

— 0,17 


69 Leonis 

2 

II 4 43,98 



76 - 

3 1 

9 52,05 

**)■ 


/3 Virginis 

4 | 

41 31,04 


Juli 14 

Mond IR. 

5 

12 52 6,85 

— 0,35 


oc Virginis 

5 

13 15 55,46 



2 a Librae 

4 

14 14 9,44 


20 

Mond IR. 

5 

18 lo 11,99 

— 0,32 


k Sagitlarii 

5 

17 7,51 


21 

Mond IR. 

5 

19 3 33,o6 

— o,3t 


^jlSagiltarii 

5 

14 34,66 



790 Mayeri 

5 

23 57,04 j 



795 Mayeri 

5 

29 15,42 i 



*) Dunstige und unrubige Luft. 

* ¥ ) Die Sonne war noch iiber oine halbe Stnnde vom tlntor- 
gflnge entfernt, weshalb 69 und 76 Leon. (6 Gr.) sehr 
schwach erschienen. 

** ¥ ) Die ubrigen Sterne waren in Dunsten unsicbtbar, 

13 


$t R<1, 


179 


Nr. 53. 


1 

Sept. 15 

Mornl IR. 

p Capr.(bor.) 
845 Mayeri 
y Capricorn! 

Faden 

5 

5 

i; 

t D 

AR. | 

Jl / H 

20 8 55.92 

18 49,66 
26 15,78 
30 2,29 

Zcit. 

— 0*1 

16 

Mond I R. 

4 

20 57 53 , 4 o 

— 0,45 


•877 Mayeri 

5 

21 9 28,88 



18 Aquarii 

5 

H 35 ,H 



XXL 144 

5 

20 3,10 


IT 

Mond I R.r 

5 

21 45 21,74 

— 0,47 


37 Aquarii 

1 5 

22 I 9,39 



919 Mayeri 

5 

7 36,o6 



XXII. 83 

5 

i H 49,95 


J 9 

Mond IR. 

1 5 

23 18 41,07 

— 0,55 


. 1 6 Piscium 

3 

27 25,52 



A. - 

5 

33 5,15 

*) 


XXIII. 183 

5 

'i 37 . 35,2o 


30 

o Leon is 

5 - 

9 3144,13 



Mond IIR. 

5 

56 29,06 

— 0,54 


ccLeonis 

5 

58 58,54 



y. - Cprae.) 

5 

10 10 14,30 


Oct. II 

Mond IR. 

5 

■ 

18 56 46,45 

— 0,36 


771 Mayeri 

4 

i° .4 49,77 



X ^Sagitt. : 

5 

14 5 o ,37 



790 Mayeri 

5 

23 56,47 


12 

XIX. 166 

5 

19 25 10,87 


1 

f Sogittarii 

5 

36 5,78 



57 - - 

5 

41 58,44 



Mond IR.- 

5. 

48 20,06 

— 0,34 

26 

dCancri : 

5 

8 34 40,40 



Mond IIR. 

5 1 

42 5,63 

— 0,13 


■ 2#Cancri 

1 

48 51,24 



¥ ) Unruhige Luft. 


180 


OqL 29 

Mond IIR. 
v Leonis 
ft Virginis 

Faden 

5 

5 

3 

AR. j 

h f n i 
11 22 50,02 

27 55,64 

41 3 V ‘9 

Zeit. 

n 

— 0,22 

Nov. 13 

n I Piscium 

5 

23 1? 55,81 



Mond IR. 

5 

23 48,96 

— 0,21 


A. Piscium 

5 

33 5,32 


1 

XXIII. 783 

5 

37 35,51 


26 

ft Virgin is 

5 

u 41 31,81 



b 

5 

5 ° 55,95 



Mond HR. 

5 

57 29,77 

+ 0,11 


7ji Virginis 

5 

12 10 54,27 


Dec. 11 ‘ 

16 Piscium 

5 

23 27 25,33 



19 -- 

5 

37 24,96 




5 

42 58,44 



Mond IR. 

5 

49 21,36 

+ 0,05 

14 

jtAnetis 

5 

1 57 18,07 



II. 20. 

4 

2 4 6,43 

*) 


6 1 A rief is | 

5 • 

8 22,97 



Mond IR. 

5 

24 22,52 

4- 0,07 

17 

ft Tauri 

5 

5 15 12,90 



1 21 - 

5 

24 44,96 



125 - 

5 

28 52,70 



216 Mayeri 

5 

37 10,33 



Mond IR. 

3 

39 53,29 

7 . 


- IIR. 

5 

42 27,35 

?+ 0,07 


*) Einer der in der Ephemeride angezeigten Sterne konnte, 
wegen der voriiberziehenden Wolken, nicht beobachtet 
werden. 

Anmerk. Das Pluszeiclien in der Ietzten Columne zeigt an, 
dais die Beobaclitung am mittleren Faden, nach der 
wahren Culmination gemacht ist; das Minuszeichen 
das umgekelirte. 

1824. April 12. 

B 6 $ S C im 


& e o 1> a c li t u ri g e tf des Co me ten von 1824 in Gottingen. 


Diese Eeobaclilungen sind zwar allc am Meridiankrcisc 
gemacht, bei^ den obern Culminalionen; allcin die grofse 
Lickfschwache des Komelen m.acble es unmoglich, ihn bei 
der gcringsten Fadenbeleuchtung zu sehen, so dafs weeh- 
selsvreise die Faden. beini Oeffnen und der Komet beim 
Schliefsen der Beleuchfung gesehen werden mufslen. 


Dieser Umsland ist Schuld, dafs die BeobachUingcn lange 
niclil so genau scyn konnen, a]s sie unler giinstigern Ver- 
haltnisscn gewesen seyn wiirden. Die Beobaclitung aller 
fruhern Culminalionen, obgleich icli jedesmal mich da«u 
in Bereitschaft gesetzt hatte, vrurden vom Wetter ver- 
cilelt. Ich bemerkc noch, dafs nicht immer AntriUe an 



